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Unterschiede und wird daher fur solche gleicher Art, z. B. verschiedene Sorten Steinkohle, um so weniger von einem dieser Art eigentiim-iichen Mittelwert abweichen, Ahnliches gilt von dem Verhaltnis LmijVgo. Es geniigt also im allgemeinen, wenn die Art des Brenn-stoffs — ob Steinkohle, Erdoldestillate, Generatorgas usw. — bekannt 1st, aus dem die Feuergase stammen, um den Abgasverlust nach Gl. 3 berechnen zu konnen. Durch Messung zu bestimmen sind lediglich die Abgas- und Lufttemperatur, sowie der LuftiiberschuB (Abschn. 9).
Der Abgasverlust wachst nach Gl. 3 gegeniiber seinem Wert bei reinem Feuergas, der durch den Ausdruck vor der Klammer dargestellt wird, im gleichen Verhaltnis mit n — 1. Tragt maia^ also n — 1 (oder n) als Abszissen, die Werte s/(t — 10), d. h. die Abgas-verluste fiir je 1 ° TemperaturiiberschuB, als Ordinaten auf, so erhalt man fiir jeden Brennstoff erne Gerade. In Fig. 8 ist dies fiir die wichtigsten Brennstoffe ausgefiihrt. Die Ordinaten der Figur sind die Abgasverlust e in Hundertteilen des Heizwerts fiir je 100° TemperaturiiberschuB der Abgase.
Ist z. B. bei einer mit Steinkohle betriebenen Feuerang die Abgastempe-ratur 320°, die AuBentemperatur 20°, der LufbiiberscliuB » = l,5fach, so ist der Abgasverlust fiir je 100° nach Pig. 18 gleich 5,9 v. H., also fiir 300° gleich 3. 5,9 ==17,7 v. H.
16. Vermischungsdruck und Vermischungstemperatur von Gasen.
In mehreren GefaBen mit den Rauminhalten V1} 72, F3 cbm seien gleichartige oder ungleichartige Gase vom Drucke p^ p^ j?8 und der Temperatur tv t^ ts (T1? T^ Tz) enthalten.
Welcher Druck und welche Temperatur stellt sich, wenn die GefaBe untereinander in Verbindung gebracht werden, nach dem vollstandigen Ausgleich (Vermischung) in dem gemeinsamen Baum
ein?
Der Inhalt eines Kilogramm Gas an fiihlbarer Warme (iiber 0°) wird durch cn • t dargestellt. Die Summe der Warmeinhalte der ein-zelnen Gase vor der Vermischung ist gleich dem Warmeinhalte des Gemenges. Sind daher 6r1? 6r2, &3 die Einzelgewichte,
ff^^+G. + G, das Gesamtgewicht, so ist
demnach die Mischungstemperatur, wegen <? cv = (?a cv 1 + (?2 cVl + G der i. GemaB der punktierten Geraden dutch den Ursprung     6den jedooh <I« Brennstoffe stets einen gewisaen Feuchtigkeitsgrad besitzen, oft z. B. nur lv$r trocken" (f=/i) sein. Ist JET0 der untere Heizwert des wasserfreien stoffs so ist der unter© Heizwert beim beliebigon Feuchtigkeitsgrad f
